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(mg/cigt) 

PUFF 

COUNT 

WATER 

(mg/cigt) 

NICOTINE 

(mg/cigt) 

TAR 

(mg/cigt) 

CO 

(mg/cigt) 

1 

1.64 



0.13 
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1.56 

6.70 


0.12 
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2 

1.58 
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3 
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6.40 
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1.16 
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1.27 

1.77 
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6.60 
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1.16 
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V: | |j J ■ 

6.40 


0.11 

1.24 


5 

1.48 

6.90 

0.04 

0.12 




1.56 

7.00 


0.12 

mmwmm 


6 

1.42 

6.80 

0.30 



1.76 


1.62 

6.50 

0.25 

itf— 


1.89 

7 

1.64 

6.50 

0.31 

0.13 
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1.60 

6.50 

0.19 

Hcsan 

1.29 


8 

1.70 

6.50 

0.17 

WMSEm 

1.40 

1.55 


1.32 

6.50 

0.07 

0.10 

1.15 

1.65 

9 

1.34 

6.30 

0.05 

0.11 

1.18 

1.86 



6.50 

0.11 

0.12 

1.43 

1.94 

10 

wmwzwm 

6.70 

0.09 

0.13 

1.42 



1.40 

6.50 

0.06 

0.11 

1.23 

1.67 


TPM 

(mg/cigt) 

PUFF 

COUNT 

WATER 

(mg/cigt) 

NICOTINE 

(mg/cigt) 

TAR 

(mg/cigt) 

CO 

(mg/cigt) 

Average. 

1.52 

6.61 


0.12 

1.28 

■KEZ91 

Stand. Dev. 

0.13 

0.20 

0.10 

0.01 

0.13 

Boil 

Count 

20 

20 

20 

20 

20 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/qhyk0001 


























































































